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TELENOMUS (PHANURUS) DIVERSICORNIS, n. Sp. 


Descripta sobre 3 Y d y una Y obtenidos por el señor Fernando 
Bourquin como parásitos de los desoves de Speocropia smilacis 
Hayw. (*) (Noctuidae, Lep) procedentes de Concordia, (K. J. Hay- 
ward, leg.). 

HEMBRA: Longitud del cuerpo 0,73 mm. 

Cuerpo de color negro; las mandíbulas rojas; la radícula y el 
cuarto basal del escapo de un rojo claro. Los miembros amarillos; 
todas las caderas, los. fémures en su parte media, las tibias inter- 
medias y posteriores (excepto las extremidades) son negros, así como 
el último artejo de todos los tarsos. 

Cabeza (vista de frente) 0,136 mm. por 0,328 mm.; 0,237 mm. 
de alto. Ojos pestañosos, los pelitos 1 14 veces tan largos como el 
diámetro del ommatidio. Los ocelos, situados en un triángulo obtus- 
ángulo; el diámetro del ocelo anterior 0,024 mm. Frente lustrosa, pero 
las partes próximas a los ojos compuestos, de superficie mate. 

Antena compuesta de once artejos, un poco más que la mitad 
del largo (frontal) de la cabeza (Fig. 1). 

Dimensiones de los artejos de la antena en milésimos del milí- 
metro: 

Longitud: 187; 54; 37; 24; 20; 24; 30; 34; 30; 34; 51. 

Ancho: 24; 29; 30; 30; 29; 30; 37; 44; 44; 44; 37. 

Número de las sensorias tricoidales: 

3.2 Late 4 §z 4 

La radícula, 0,037 por 0,017 mm.; el escapo tan largo como los 
tres artejos siguientes juntos. 

Las mandíbulas, 0,075 mm. de largo, terminan en los tres dientes 
poco pronunciados. 

El palpo de la primer maxila, 0,027 mm. por 0,007 mm.; el palpo 
de la segunda maxila, 0,008 mm. por 0,004 mm. 


(*) Véase la nota en la página 67 de esta edición. — La Dirección. 
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Pronoto, muy corto dorsalmente; lateralmente rugoso celulado 
con escasas pestañas, cortas 

Cervicalia, (Weber, 1925, Snodgrass, 1936), 0,138 por 0,0068 mm. 
fina y transversalmente celulados. 

Escudo del mesonoto, 0,113 por 0,259 mm., escamoso-celulado, 
con pilosidad corta, densa y blanca (0,014-0,017 mm.) 

El borde caudal levemente bisinuado. 

Escudete, 0,072 mm. por 0,285 mm., con 6 y 6 fosas sobre los 
bordes axilares. El margen posterior con una hilera transversal de 
ca 28 fosas, algunas de las cuales están divididas en el fondo. La 
superficie lisa con pocos pelos cortos. 

Metanoto muy transversal, 0,05 por 0,238 mm., su parte media 
aigo levantada, el borde oral con 5 y 5 fosas pequeñas. El borde 
caudal elevado y marginado. Dos quillas longitudinales atraviesan el 
metanoto cerca de sus procesos alares, 

Propodeon desarrollado en el sentido vertical. (Fig. 2). 

Los espiráculos elípticos, 0,021 por 0,007 mm., con los bordes 
salientes; la distancia entre ellos 0,205 mm. Dos fuertes verrugas 
longitudinales, subparalelas al orificio posterior. Estas verrugas apa- 
recen sobre el margen oral, formando dos dientes obtusos. Una rama 
lateral une la verruga con el borde del espiráculo. 

Alas hialinas. 

Ala anterior, 0,712 por 0,271 mm. El nervio subcostal 0,275 mm. 

El nervio estigmal, 0,096 mm., con una pústula basal y tres dis- 
tales. El nervio marginal, 0,044 mm., el postmarginal 0,16, indis- 
tinto en su mitad distal. 

La pestaña más larga de la franja marginal, 0,968 mm. 

Ala posterior, 0,63 por 0,115 mm. El nervio de color testáceo 
con una mancha parda en la base de los hámulos, tiene 0,289 mm. 
de largo. Debajo de la mancha mencionada, una ramificación rudi- 
mentaria, puntiforme. (Fig. 3). 

La pestaña más larga de la franja marginal, 0,088 mm,, 

Abdomen: Primer tergito emarginado adelante y atrás, con unos 
once surcos longitudinales, profundos. Los bordes laterales con tres y 
tres pestañas largas. 

El segundo tergito transversal (8: II), en su base, sin estrías, 
con unos catorce surcos cortos y longitudinales. El borde posterior 
con ocho pestañas. (Fig. 4). 

El primer urito (Fig. 5), con ocho; el segundo con diez surcos 
basales; este último finamente celulado cerca de sus ángulos ántero- 
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laterales. Los campos vellosos compuestos de unos 11-13 pelitos den- 
sos. Dos pústulas sensoriales y ocho pestañas en la quinta parte pos- 
terior. a 
Macho: Escapo y los tres artejos siguientes de color amarillo. 
Radícula y quinto artejo antenal, pardo-obscuros, como también la 
mitad basal del pedicelo y las manchas dorsales de los artejos ter- 
cero y cuarto. 

Los miembros, amarillos, salvo las caderas anteriores y las bases 
de las caderas intermedias y posteriores que son negras, así como 
los últimos artejos de todos los tarsos. Las tibias intermedias y pos- 
teriores rojas, las últimas parduzcas en la mitad. 

Dimensiones de los artejos de la antena en milésimos de milí- 
metro: 

Largo: 187;:54; 41; 41; 37; 27; 27; 29: :27; 27; 27; 58. 

Ancho: 30; .34; 27; 33; 34; 30; 34; 34; 37; 37; 35; 36. 

Número de las sensorias tricoidales: 

5: 6 5; 6; 6: 7: © 6: 6; IL 

La radícula, 0,037 por 0,017 mm. (Fig. 6). 

El último tergito marginado, con los cercoides grandes, unidos 
entre ellos por una verruga transversal. (Fig. 7). Cada uno de los 
cercoides con unas cuatro pestañas finas, de las cuales las internas 
son las más largas. 

El aparato copulador, 0,177 por 0,01 mm. Aedeagus, levemente 
escotado en el ápice, con unas ocho pústulas sensoriales, subtermi- 
nales. Parámero con tres fuertes dientes y dos poros sensoriales. Fa- 
lobase, (Phallobasis) 0,041 mm. largo. (Fig. 8). 


Explicación de los dibujos 


Fig. 1 Antena de la hembra. Ob. 6 oc. 2. Zeiss-Winkel. 
Fig. 2. La mitad izquierda del propodeon. Ob. 6. oc. 4. 
Fig. 3. Ala posterior, la terminación del nervio. Ob. 6. oc. 2. 
Fig. 4. Primer y segundo tergitos del abdomen. Ob. 6. oc. 
Fig. 5. Primer y segundo uritos del abdomen. Ob. 6. oc. 2- 
Fi. 6. Antena del macho. Ob. 6. oc. 2. 

Fi. 7. El último tergito abdominal del macho. Ob. 6. oc. 4. 
Fig. 8. El aparato copulador del macho. Ob. 6. oc. 4. 
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